RUDOLF PLACZEK 


Naczelnik Bióra Rachunkowego przy c. k. Sądzie Wyższym krajowym, 


przeżywszy lat 58, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony $$. Sakramentami, dnia 4 Czerwca 1880 r. 
zasnął w Panu. 
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W smutku pozostała żona wraz z synem, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego, na wyprowadzenie zwłok ze Szpitala św. Łazarza 
dnia 5 Czerwca b. r. t. j. w Sobotę o godzinie 6 wieczór na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZENSTWO ZAZOBNE 


odbędzie się dnia 8 Czerwca b. r. t. J. we Wtorek o godzinie 9 rano w kościele parafialnym w Podgórzu. 


Kraków — drnkarnia Uniwersytecka 1880. 


